جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1128 رقم الصفحة من 1 إلى 1 

نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأ 

المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 3 راسه المتوسطه / الدور الاول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثانوية الامام الجواد ( ع ) الاهلية للبنين 


_ 1 | 1421911128001 _| ابو الحسن حيدر كامل زغير | 50 | 32 | 26 | 50 | مسل | 0 
| 2 | 1421911128002 | احمد علي عبد الخالق عبد الهادي | 59 | 6 | 75 | 76 | نج | 36 | 
3 | 1421911128004 | ايلياء على باره على 0000 | 50 | 50 | 9611 | 42 | مس | 6ل 
_ 4 | 1421911128008 _| عبد الله صفاء نامق محمد جواد 0 | 565 | 37 | 32 | 30 | 

_ 5 | 1421911128009 | عبد الله فائزحسين علوان 11 | 58 | 52 | 60 | 61 | نم | 231 | 
_ 6 | 1421911128010 _| علي جمال عبد الصاحب عيد الامير ا | 53 | 87 | 50 | 50 | نج | 240 | 
7 | 1421911128011 | علي حسن صبحي على 1020200 | 65 | 55 | 50 | 57 | نج | 27 
8 | 1421911128012 _| علي رائد عبد الامير شمخي ا | 65 | 50 | 63 | 58 | ناجم | 26 | 
_ 9 | 1421911128013 | علي رامز هادي رضا ________| 62 | 80 | 50 | 63 | نج | 25 
1 | 1421911128014 | علي عبد الباسط خلف نصار 0 | 50 | 75 | 50 | 44 | مطل | 0 
11 | 1421911128015 | محمد علي سليم حدون 00000 | 72 | 53 | 57 | 72 | نج | 24 
12 | 1421911128016 _| مرتضى بسام هاشم محمد | 60 | 55 | 50 | 60 | ناج | 25 
13 | 1421911128018 | مصطفى عمار فلاح صالح ا | ا5 | 64 | 54 | 59 | نج | 28 _ 
14 | 1421911128019 | يوسف حسين محسن حسين | 59 | 37 | 23 | 26 __ 


نسبةالنجاح | سا 


_ اتيت | اتدجين | مسلون | تسبي | اتسبة موب 













برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


